Horn 


Horn (Low) 


E30(A), d1(B) 
Spiral Cable 


Steering 
Pad SW 
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O : Parts Location 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 


Engine Room Main Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left) 


| , 
42 Instrument Panel Wire and J/B No.4 (Instrument Panel Right) 


| DD [30 ~~ | Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
| Dt ist Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 
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